CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Villongo 

Data: 20-6-74 

Ora: 00:30 

Tipologia: LN 

Fonte: Odissea 2001 - Cartina Wikipedia 


Caso n°141 QO 
20 Giugno 1974 ora: 0530 — 
VILLONGO (BG) Testimoni: una dozzina di persone 


Molte persone vedono tre globi luminosi che si muovono nel cielo 
ad una cinquantina di metri di altezza e che sembra vogliano 
atterrare nelle immediate adiacenze del lago, Il fenomeno dure 
circa 15 minuti, 


